Ppłk MIECZYSŁAW 


CICHOSZ 


urodzony 4 sierpnia 1908 r. w Wilnie, zmarł nagle, dnia 11 października 1989 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 17 października 1989 r. o godz. 11.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 

smutku i żalu: 
ZONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUCZKA, WNUKI I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 17 bm. o godzinie 8.30 w kościele św. Szczepana. 


